Z STANKIEWICZÓW 


MARIA CZARNECKA 


żona profesora Państw. Konserwatorinm, członka Państw. Filharmonii w Krakowie 


przeżywszy lat 53, zmarła tragicznie, opatrzona św. Sakramentami, 
dnia 4 maja 1946 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w środę dnia 8 b. m. o godz. 8',, rano w kościele 
Najśw. Salwatora. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarz zwierzyniecki na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi tego 
samego dnia o godzinie 5 po południu, na które-to smutne obrzędy zapraszają stroskani: 


mąż, córka i synowie. 
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